Los márgenes externos se determinan según tengan o no sangría con las siguientes medidas mínimas:
- Sangría: 9,5 mm (0,375")
- Sin sangría: 6,4 mm (0,25")

El borde interior del libro, conocido como medianil, es el lateral de la encuadernación. El tamaño del medianil dependerá del recuento de páginas de su libro de tapa blanda.

Número de páginas y medianil correspondiente
24-150 pág.: 9,6 mm (0,375")
151-300 pág.: 12,7 mm (0,5")
301-500 pág.: 15,9 mm (0,625")
501-700 pág.: 19,1 mm (0,75")
701-828 pág.: 22,3 mm (0,875")
